Lenkergriff Allround 


Durchmesser: 32 mm 
Material: D2 - Kunststoff 


#29263101 2x135 mm 

#292 63601 1x 135 mm, 1x 92 mm 
für Drehgriffschalter rechts 

VE = 10/50 Paar 


Komfort-Lenkergriff 


schwarz/grau 

Länge: 135 mm 
Material: D2 - Kunststoff 
# 292 837 01 


VE = 10/50 Paar 


Komfort-Lenkergriff 


weiß/schwarz 

Länge: 135 mm 
Material: D2 - Kunststoff 
# 292 836 01 


VE = 10/50 Paar 


Komfort-Lenkergriff 


rot/schwarz 

Länge: 130 mm 
Material: D3 - Kunststoff 
# 292 838 01 


VE = 10/50 Paar 


Lenkergriff „AD3” 
Mit beidseitigem Lock-System 
Länge: 138 mm 
Material: D2 - Kunststoff 
# 292 803 01 


VE = 10/100 Paar 


www.pointbike.de 


Griffe grips 093 


Grips Allround 
Diameter: 32 mm 
Material: D2 - plastic 


#292 63101 2x 135 mm 

#292 63601 1x 135 mm, 1x 92 mm 
for twist shift right 

Unit = 10/50 pairs 


Comfort Grips 


black/grey 

Lengh: 135 mm 
Material: D2 - plastik 
# 292 837 01 


Unit = 10/50 pairs 


Comfort Grips 


white/blac 

Lengh: 135 mm 
Material: D2 - plastik 
# 292 836 01 


Unit = 10/50 pairs 


Comfort Grips 


red/black 

Lengh: 130 mm 
Material: D3 - plastik 
# 292 838 01 


Unit = 10/50 pairs 


Grips „AD3” 

With both-sided Lock-System 
Length: 138 mm 
Material: D2 - plastic 
# 292 803 01 


Unit = 10/100 pairs 


